x 


x * 
Var CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 276 
SÚMULA ON-LINE 

Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2022 Rodada: 28 
Jogo: Operário / PR X Londrina / PR 
Data: 03/09/2022 Horário: 20:30 Estádio: Germano Kruger / Ponta Grossa 
Arbitragem 
Arbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (AB / SP) 
Arbitro Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho (AB / SP) 
Arbitro Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (AB / SE) 
Quarto Arbitro: Lucas Paulo Torezin (AB / PR) 
Analista de Campo: Ronaldo Parpinelli (CBF / PR) 
VAR: Daniel Nobre Bins (AB / RS) 
Cronologia 
Entrada do mandante: 20:20 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 21:34 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 20:20 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 21:34 Atraso: Não Houve 
Início 1º Tempo: 20:30 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 21:38 Atraso: 2 min 
Término do 1º Tempo: 21:21 Acréscimo: 6 min Término do 2º Tempo: 22:28 Acréscimo: 5 min 
Resultado do 1º Tempo: 0 X O Resultado Final: 1 X O 


Relação de Jogadores 


Operário / PR Londrina / PR 


ne] focico | imeconpo [rea] cor 
1 Vanderlei Vanderlei Farias da Silva T(g) P 177770 1 Matheus Matheus Nogueira da Silva T(g) P 177903 
2 Arnaldo Arnaldo Manoel de Almeide: T P 322785 2 Jeferson Jeferson de Araujo d ... 1 | 337508 
3 Dirceu Dirceu Wiggers de OI... TP 174541 3 Gustavo Gustavo Vilar dos Santos T P 682166 
4 Renie Renie Almeida da Silva q | Ip 181824 4 Saimon Saimon Pains Tormen 7 ie 188643 
5 Rafael Cho... Rafael Batista Ipe 177920 5 João Paulo Joao Paulo da Silva q (Ie 174223 
6 Fabiano Fabiano da Silva Souza || 304325 6 Eltinho Elton Divino Celio RR 171945 
7 Paulo Victor | Paulo Victor Ferreir ... TP 545775 7 Leandro Leandro Henrique do ... 7 |P 409664 
8 Fernando Neto Fernando Jose da Cun... T P 321820 8 Luiz Luiz Gustavo da Silv ... a Re 539820 
9 dJuniorBra... JoseBrandao Goncalv... T P 441065 10 Gêge Geirton Marques Aires 1 [IP 310627 
10 Reina Javier Arley Reina Calvo T P 298884 11 Caprini Mauricio Caprini Pinto We Sul 
11 Giovanni Giovanni Fernando Co... T P 376246 17 Douglas Douglas Coutinho Gom... T P 303545 
12 Simao Simao Verza Bertelli R(g) P 317624 12 Matheus Al... Matheus Albino Carneiro R(g) P 310382 
13 Lucas Mendes Lucas Pereira Mendes Im | IP 189041 9 Negueba Gabriel dos Santos F-... RE RR 465944 
14 Thales Thales Natanael Lira ... RENE 341715 13 Gustavo Gustavo Vieira Lopes | IP 599302 
15 Gustavo Gustavo Alcino lat | IP 410396 14 Denilson Denilson dos Santos .... RE RR 344194 
16 Arthur Arthur Neves Ferreira RO 563901 15 Emerson Souz: Emerson Santos de Souza R P 517492 
17 Lucas Lucas Vital da Silva Im | IP 463237 16 Felipe Felipe Vieira Augusto RE RR 533292 
18 Getterson Getterson Alves dos .... RSNE 299686 18 Peu Danilo de Souza Lima mt | IP 614207 
19 Paulo Sergio Paulo Sergio Luiz de ... RE 178294 19 Matheus Lucas Matheus Lucas Jacint ... RE RR 514089 
20 Tomas Bastos Tomas Almino Bastos ... R P 309584 20 Augusto Augusto de Souza Silva at | IP 339225 
21 Pablo Pablo Diogo Lopes de Lim: R P 312907 21 Luiz Luiz Carlos Paulino ... RORR 588999 
22 Jean Jean Carlo Bernieri ... Ran 394762 22 Samuel Santos Samuel Henrique dos ... R P 292280 
23 Garcia Felipe Garcia Goncalves R P 311487 23 Nadson Nadson da Silva Almeida R P 293188 


T= Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Matheus Silva Ferreira Da Costa Técnico: Adilson Dias Batista 

Assistente Técnico: Leandro Carlos Silveira Niehues Assistente Técnico: Cyro Garcia Soares Leaes 

Médico: Diogenes John Allen Oliveira Ferreira Da Silva Médico: Jean Alexandre Furtado Correa Francisco 
Treinador De Goleiros: Douglas Luisi Dutra Treinador De Goleiros: Edson Luiz Da Silva 

Preparador Físico: Luiz Fernando De Andrade Teixeira Preparador Físico: Joao Carlos Martins Ruiz 

Massagista: Lucas Moro Fisioterapeuta: Joilson Amorim Ferreira 


27 28) 


36:00 NR Felipe Garcia Goncalves Operário/PR 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


1T/2T EM Nome do Jogador 

18:00 27 | 10 Geirton Marques Aires Londrina/PR 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa da bola. 

21:00 2T 16 Felipe Vieira Augusto Londrina/PR 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa da bola. 

41:00 2T | 15 Emerson Santos de Souza Londrina/PR 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa da bola. 

18:00 27 | MG Lucas Moro Operário/PR 


Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Por 
reclamar das decisões da arbitragem por gestos e palavras. 


29:00 2T | 8 Fernando Jose da Cunha Neto Operário/PR 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por cometer uma falta tática impedindo um ataque 
promissor. 

36:00 27 | 23 Felipe Garcia Goncalves Operário/PR 


Motivo: A8.3. Subir nos alambrados / escadas em volta do campo para comemorar um gol - Por subir nos alambrados durante a 
comemoração de um gol. 


MG - Massagista 


Cartões Vermelhos 
17/27 EM Nome do Jogador 
NT 


+4:00 2 23 Felipe Garcia Goncalves - Operário/PR 


2º Cartão Amarelo Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulso por dupla advertência por calçar seu adversário de maneira 
temerária na disputa da bola. 


Confederação Brasileira de Futebol Publicação da Súmula: 04/09/2022 00:00 Emissão desta via: 04/09/2022 00:00 Página 2/3 


Ocorrências / Observações 


Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vitimas do covid 19.a0s 8 minutos do primeiro tempo a partida foi paralisada por dois munutos devido a 
inalação de gás de pimenta pelos atletas. atraso de 2 minutos no segundo tempo devido a solicitação do policiamento que necessitou se posicionar na 
arquibancada, entre as torcidas mandante e visitante para conte-las. aos 41 minutos do segundo tempo foi arremessada pela torcida mandante localizada na 
arquibancada oposta aos bancos de reserva uma bomba que explodiu dentro do campo de jogo, sem no entanto atingir ninguém.acréscimos devido a paralisação 
da partida pela inalação de gás de pimenta pelos jjogadores, avaliação e retirada de atletas supostamente lesionados do campo de jogo e substituições. 


Observações Eventuais 


Aos 8 minutos do primeiro tempo a partida foi paralisada por dois munutos devido a inalação de gás de pimenta pelos atletas. 

atraso de 2 minutos no segundo tempo devido a solicitação do policiamento que necessitou se posicionar na arquibancada, entre as torcidas 
mandante e visitante para contê-las. 

aos 41 minutos do segundo tempo foi arremessada pela torcida mandante localizada na arquibancada oposta aos bancos de reserva uma 
bomba que explodiu dentro do campo de jogo, sem no entanto atingir ninguém. 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 


20:00 2T | Londrina/PR 16 - Felipe Vieira Augusto 6 - Elton Divino Celio 

20:00 2T | Londrina/PR 15 - Emerson Santos de Souza 7 - Leandro Henrique do Nascimento 
25:00 27  Operário/PR 22 - Jean Carlo Bernieri Fernandes 11 - Giovanni Fernando Cofreste P... 
30:00 27 | Operário/PR 18 - Getterson Alves dos Santos 9 - Jose Brandao Goncalves Junior 
30:00 27  Operário/PR 23 - Felipe Garcia Goncalves 10 - Javier Arley Reina Calvo 

31:00 2T | Londrina/PR 9 - Gabriel dos Santos Francisco 10 - Geirton Marques Aires 

38:00 27 | Londrina/PR 18 - Danilo de Souza Lima 17 - Douglas Coutinho Gomes de So... 
38:00 2T | Londrina/PR 19 - Matheus Lucas Jacintho Ferre... 8 - Luiz Gustavo da Silva Machad... 
44:00 27  Operário/PR 13 - Lucas Pereira Mendes 7 - Paulo Victor Ferreira de Jesus 
44:00 27  Operário/PR 15 - Gustavo Alcino 8 - Fernando Jose da Cunha Neto 
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